Dr HENRYKA 


DUE UCKA 


lekarz 


przeżywszy lat 75, po długiej a ciężkiej chorobie, 
zmarła dnia 22 lutego 1959 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rako- 

wickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w środę dnia 25 b. m. 

o godzinie 13:80, na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim 
żalu pogrążeni: 

córki, syn, synowa, zięć i wnuki. 
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